Franciszek Stanowski 


Żołnierz b. Wojsk Polskich z r. 1831, 


przeżywszy lat 73, po dlugićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 19 Maja 1882 r. zakończył doczesne życie. 


CS YĆ 385337 
W smutku pogrążony bratanek, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, oraz pobożną 


Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Łazarza, w Sobotę dnia 20 Maja b. r. 
o godzinie 4 po południu, wprost na Cmentarz. 


` W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


